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Aramanik 

Van Wikipedia 

Dit artikel is gesjreve (of begos) in't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs omgaon. 

't Aramanik is 'n oetgestorve Nilo-Saharaanse spraok die gekaldj woort inne Arusha Regio van Tanzania, 
oppe Masaaisteppe. De spraok haet de ISO 639-3 code aam. 

't Aramanik steitj ouch bekendj es Laramanik, Dorobo en Ndorobo, wovan de litste twiee namen es 
aanstoeatgaevendj gelje. De spraok is ongesjreven en geldj es 'n jaeger-verzamelersspraok. 

De spraokstatus veur dees spraok is oetgestorve (10); det beteikentj det de spraok neet langer miee gebroek 
wuuertj en nemes nag e geveul van etnische identiteit heltj in verbandj mitte spraok. 

Classificatie 

■ Nilo-Saharaans 

■ Oeastelik-Soedanisch 
■ Nilotisch 
■ Zudelik 
■ Kalenjin 

■ Nandi-Markweta 
■ Nandi 


Bron 

■ Ethnologue (http://www.ethnologue.com/language/aam). 
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